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Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning. Dirk Storklaan 76, 
2132 PX Hoofddorp, Turner Engine Controls, het wijzigen van de vloer en de 
brandscheiding, 02-11-2015, zaak 108990. 

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen 
bezwaar open. Heeft u een vraag over deze aanvraag dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
onder: http://www.odnzkg.nl/contact/contact/. Er wordt dan contact met u opgenomen. 
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